JÓZEF 


ISIELEWSKI 


emer. sędzia okręgowy w Krakowie 


przeżywszy lat 67, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami; 
zasnął w Panu dnia 4 marca 1943 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 8 b. m. o godzinie 4 po południu, na który-to smutny obrzęd zaprasza stroskana 


Żona. 


NABOZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we wtorek dnia 9 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św, Mikołaja, 


Zakład pogrzebowy „GONCORDIA” 
Jana Wolnego Drukarnia Związkowa, Krakow, Mikołajska 13 


Kraków, pl. Szczepański 2. Tel. 103-31. 


